Les dette forst: Sla pa PCen 


Forste gang du slar pa PCen, utfores det en engangs- 
installering og -konfigurering av datamaskinen. Dette 
kan ta opptil 20 minutter. Du far beskjed om d vente 
litt, og PCen svarer ikke for prosessen er fullfort. 

Ikke sla av PCen under denne prosessen. 

Ndr prosessen er fullfort, vises Windows-skrivebordet 
pd skjermen. Hvis musepekeren pd skjermen er et 
timeglass, er ikke prosessen fullfort ennd. 

Hvis du har sporsmdl om PCen eller denne prosessen, 
kan du kontakte kundestotte. Se Garanti- og 
supportguiden for kontaktinformasjon. 
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